MINISTERIO DE 
GOBIERNO de | SALUD PÚBLICA 


GUATEMALA | Y ASISTENCIA 
DR. ALEJANDRO GIAMMATTE! SOCIAL 


HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS 


Ciudad de Guatemala, 12 de Abril de 2022 


08:32 a. m. 

NOMBRE: Stephanie Michelle Rosal Cuellar 
No. DPI: 2994015450101 
PRUEBA: 
PCR COVID-19 
TIPO DE MUESTRA HISOPADO NASOFARINGEO 
REAL TIME PCR 
RESULTADO: NEGATIVO 

Licenciado 


QUIMICO BIOLOGO COLEGIADO No. 1590 
COLEGIO DE FARMACEUTICOS Y QUIMICOS, 
GUATEMALA, C.A. 


1ra. Avenida 10-50 Zona 1, Ciudad de Guatemala 01001 
Teléfono: 2321 - 9191 
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